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Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Nachwahl von deutschen Mitgliedern des Euro- 
päischen Parlaments 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Anstelle der ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. Hellwig und 
Dr. Leverkuehn sowie des verstorbenen Abgeordneten Dr, 
Oesterle werden als deutsche Mitglieder des Europäischen 
Parlaments die Abgeordneten Dr.-Ing. Philipp, Dr. Löhr und 
Weinkamm gewählt. 

Bonn, den 27. Oktober 1959 

Dr. Krone und Fraktion 
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